ELEONORA SIKORSKA 


wdowa po c. k. prowadzącym księgi gruntowe w Krakowie 


przeżywszy lat 65, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramen- 
tami, zasnęła w Panu dnia 6 listopada 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. ll przy ul. Różanej w Dębnikach wprost na cmentarz 
krakowski nastąpi w sobotę dnia 8 b. m. o godzinie 3 po południu, na który to smutny obrzęd 
stroskane dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 10-go b. m. o godzinie wpół do g-tej rano w kościele OO, Reformatow. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. 


— + 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


